
Calculer le temps que mut la lumière pour nous parvenir de la Lune 
sachant que-la distance; du la Terre à la Lune vaut 60 fois le rayon de 
la Terre. (On admet que le mètre est la dix-millionième partie du quart 
de la circonférence d’un grand cercle de la sphère terrestre.) 
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